inż. ZBIGNIEW 


wicedyr. Zakładu Czyszczenia m. Krakowa 


przeżywszy lat 37, zmarł śmiercią tragiczną dnia 24 czerwca 1946 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 28 b. m. 
o godz. 4° po poł., na które-to zaprasza 


Dyrekcja, Rada Zakładowa 


i pracow. Zakł. Czyszczenia m. Krakowa. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 1 lipca b. r. o godz. 7 rano w kościele św. Stanisława Kostki w Dębnikach. 
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ZAKŁAD POGRZEBOWY 
kier. BOL. SZATKOWSKI Drukarnie Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska JA 
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